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YATAN HASTA YATAKLARI 

Hasta yatağı adı verilen yatak modeli, hastanın tedavi süreci boyunca ya da hayatı boyunca 
kullanması gereken bir yatak modelidir. Bu yatağı diğer yataklardan ayıran en önemli özellik hastanın 
ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor olmasıdır. Hasta yatakları, hastanın uzun süre yatakta vakit 
geçirebilmesi sırasında uzun süre yatmaya bağlı yatak yaralarının oluşmasına ve hastanın hep aynı 
pozisyonda durarak psikolojik açıdan çöküntü yaşamasına engel olmak için tasarlanmıştır. Hasta 
yatakları manüel ya da elektrik motorlu olarak 2 ana kategoridedir. Hastanın durumuna göre bu 
modellerden bir tanesi hastanın ihtiyacına karşılık olmaktadır. 

Hasta yatakları maddi olarak ağır bir külfete neden olabildikleri için yatan hasta yatakları satın alma 
işlemine göre kiralamak daha uygun hale gelmektedir. Hasta yatağı hangi durumlarda satın alınmalı 
ya da kiralanmak diye düşünenler için bu konuya açıklık getirmek gerekmektedir. Yatan hasta 
yatakları daha uygun olduğu için kiralama yoluna gidilebilir. Bu durum özellikle yatak tedavisi 4 aya 
kadar olan hastalar için maddi olarak daha uygun olduğu için tercih edilmektedir. Maddi açıdan 
sıkıntıda olan kişiler eğer ki devlet desteği alamıyorlarsa eğer yatan hasta yatakları incelemesi 
yaparak bu yola başvurabilirler. 

Yatan hasta yatakları hasta yatağının sahip olduğu özelliklere göre farklılık göstermektedir. Bunu 
daha ayrıntılı açıklayacak olursak hasta yatakları manüel ve elektrik motorlu olarak ayrıldığını 
söylemiştik. Bu ana kategoriler de kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Örneğin, 2 tane elektrik 
motorlu bir yatak ayakucunda ve başucunda motorlar bulundurmaktadır. Bu motorlar sayesinde 
yatağın ayakucu ve başucu hareket ettirilebilmekte aşağı yukarı ayar yapılabilmektedir. Model 
içerisinde motor sayıları artması yatağın hareket fonksiyonlarının artmasına yatağın daha konforlu 
hale gelmesine yardımcı olur. Haliyle bu özellikler yatan hasta yatakları arasında çeşitlilik 
yaratmaktadır. Hasta yatağının fiyatlarını etkileyen bir başka husus ise hastanın beden ölçüleridir. 

Eğer hasta 100 kilodan fazla bir ağırlığa sahipse eğer kullanması gereken hasta yatağı o kiloya uygun 
birden fazla sayıda motor içeren bir yatak modeli olacaktır. Hastanın eğer ki yanında bir yardımcısı ya 
da hasta refakatçisi yoksa eğer hastanın manüel tipte bir yatak kullanması çok elverişli 
olamamaktadır. Çünkü hasta manüel bir şekle ayakucu be başucu ayarlarını yapmakta çoğunlukla 
başarılı olamamaktadır. Bu nedenle hastanın bir refakatçisi ya da hasta bakıcısı varsa yatak manüel 
tercih edilebilir ama onun haricinde yatak elektrik motorlu tercih edilirse hasta tek başına bir 
kumanda ile ayarları gerçekleştirebilmektedir. Manüel tipteki hasta yataklarının bir dezavantajı ise 
hastanın hijyen uygulamaları sırasında yatağın hasta bakıcısı ya da refakatçisine yardımcı olmaması 
işleri daha zorlaştırmasıdır. Böyle durumlarda da motorlu tip hasta yatağı tercih etmek yerinde 
olacaktır. 

Yatan hasta yatakları içerisinde yatak örtüsü ve alez yeni bir şekilde yatakla birlikte gelmektedir. 
Hasta yatağı kiralama işlemi başladığında firmamız hemen işlemleri gerçekleştirip istediğiniz yatak 
modelini belirttiğiniz adrese teslim eder. Ayrıca çalışanlarımız yatak kurulumunu yaptıktan sonra 
tamam bir şekilde kullanıma teslim eder. Bu aşamada nakliye ücreti alınmamaktadır. 
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Sitemiz üzerinde yer alan hasta yatağı diğer bir adıyla hasta karyolası modellerimizi inceleyerek yatan 
hasta yatakları hakkında model model inceleyerek detaylı karşılaştırma ve fikir sahibi olabilirsiniz. 
Hangi hasta yatağını almanız gerektiği hakkında kafanız karışıksa ya da yatan hasta yatakları hakkında 
aklınıza takılan her türlü soru için firmamızın uzman çalışanları konu hakkında size detaylı bilgi 
vermekten ve doğru yatağı bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 

TUVALETLİ HASTA YATAĞI FİYATLARI 

Firmamız hastane karyolası ya da başka değişle hastane yatağı ihtiyacınızı karşılamak için tuvaletli 
hasta yatağı fiyatları hizmeti vermektedir. Bu tuvaletli hasta yatağı fiyatları hizmeti sayesinde 
hastane kalkmaya ihtiyaç duyan hastalar tedavilerine olması gerektiği seyirde devam edebilir ve 
tedaviden olumlu sonuç alabilirler. Aksi takdirde yanlış seçim yapılarak alınmış bir yatak hastanın 
çektiği sıkıntıları katlayacak ve hasta yakınlarının daha fazla üzülmesine yol açacaktır. Doğru seçilen 
hasta yatağı ya da diğer adıyla hasta karyolası hem hastayı hem de hastanın yakınlarını mutlu 
edecektir. 

Tuvaletli hasta yatağı fiyatları sayesinde hasta yatak üzerinde uzun saatler geçirmesi sonucunda 
oluşan yatak yaralarına karşı önlem alınmış olur. Hastayı yatak yaralarının haricinde uzun süre 
hareketsiz kalmak da psikolojik olarak olumsuz etkiler. Bu durum hastanın tedavi sürecine olumsuz 
etki edecek hatta kimi durumda hasta tedaviyi reddedecektir. Böyle durumlarla karşılaşmamak, 
hastanın ortopedik bakımının doğru bir şekilde yerine getirilmesi, yatak yaralarının oluşmaması ve 
hastanın psikolojik açıdan çöküşe geçmemesi için hastanın doğru bir yatağı olması bu durumdan çok 
önemlidir. 

Lazımlıklı hasta yatağı 2 tane 4500 N kuvvetinde motorlar yer almaktadır. Bu motorlar ayakucu ve 
başucunda yer alır. Yatak tabakası ise hastanın üzerinde rahat hareket eden sürgü yer alır. Bu sürgü 
iki yönden de kolayca çıkarılıp takılabilir. Yatakta yer alan 2 tanesi frenli 2 tanesi de frensiz toplamda 
4 adet tekerlek oda içerisinde rahat hareket etmesine yardım eder. 

Yatağın Kullanım Şekli, 

1. Hastanın tuvaleti geldiğinde bunu söyleyebilmesi gerekmektedir. 

2. Hasta yan tarafına çevrilerek bulunan sünger parça çıkartılır ve poşet ağız tarafı dışarıya 
bakacak şekilde açık olan deliğe yerleştirilir. 

3. Yatak sırt ve ayakucundan yatağın kumandası ile uygun pozisyona getirilir. 

4. Hasta ihtiyacını giderdikten sonra ise alt kısımda yer alan sürgü üzerindeki poşet dışarı çekilir 
ve ağzı başlanır 

5. Hastanın temizliği tamamlandıktan sonra çıkartılmış olan sünger yerine takılır. 

Tuvalet ihtiyacını yataktan kalkarak gerçekleştiremeyen hastalarda lazımlık ihtiyacını karşılayan 2 
motorlu elektrikli hasta karyolası sırt ve ayak kısımları hareket eder. Bu açıdan hastalara tuvaletli 
hasta yatağı fiyatları hizmeti de sunan firmamız bu konuda çok hızlı ve sağlam bir şekilde çalışmaları 
gerçekleştirerek tamamen hasta odaklı hareket etmektedir. Bu nedenle firmamızı bu konuda 
rahatlıkla ve güvenle tercih edebilir, ihtiyaç duyduğunuz lazımlıklı hasta yatağını sunmamıza yardımcı 
olabilirsiniz. 

Tuvaletli hasta yatağı fiyatları konusunun öncesinde hastanın hijyenin sağlanması çok önemlidir. 
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Yine tuvaletli hasta yatağı fiyatları fiyatlarının değişken olmasının tek nedeni hasta yatağının çalışma 
prensibidir. Hasta yatağı elektrikli 2 motora sahip olduğu için hasta ve hasta bakıcısını yatağı uygun 
pozisyona ayarlayabiliyorsa bu hasta yatağının fiyatı diğer modellere oranla çok daha hesaplı 
olacaktır. Fakat hasta yatağının uygun fiyatlı olması hasta için doğru yatak olduğunu ifade etmez. 
Hasta için doğru yatak hastanın ihtiyaç duyduğu tedaviye karşılık verebilen hastanın rahat ettiği ve 
aynı zamanda maddi olarak çok külfetli olmayan hasta yatağı doğru yatak olarak adlandırılabilir. Aksi 
takdirde ne yatak görevini yerine getirebilir ne de hasta gereken konfora ve tedavi ortopedisine 
kavuşabilir. 

Tuvaletli hasta yatağı fiyatları 

Firmamızı, tuvaletli hasta yatağı fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için arayabilir, en doğru ve en 
iyi hizmeti size sunabilmemizi sağlayabilirsiniz. Unutmayın ki firma olarak sizlere sunduğumuz hasta 
tamamıyla hastanın doğru yatakla doğru tedavi sürecini gerçekleştirmesini sağlamak adına 
olmaktadır. 

HASTA YATAĞI DEVLET KARŞILIYOR MU? 

Bu yazımızda hasta yatağına ihtiyaç duyanların hasta yatağı devlet karşılıyor mu sorusuna açıklık 
getirmekteyiz. Çünkü hasta yatağı hasta bakımı sırasındaki harcamalar ve üzüntüler göz önüne 
alındığında hasta yakını için ciddi maddi zorluklara yol açmaktadır. Bu nedenle devlet hasta yakınları 
ve hasta için bu konuda elinden gelen yardımları gerçekleştirmektedir. Fakat bu yardımları 
gerçekleştirmek için hasta yakınının hastaya ait olan uygun belgeler ile gerekli kuruma başvurması 
gerekmektedir. Aksi halde devlet hasta yatağı masrafını karşılayamamaktadır. Bu nedenle yazının 
devamında yazdığımız belgeler ile yine yazımızın devamında bahsettiğimiz belgeler ile gerekli yere 
başvurmanız çok önemlidir. Sizin hastanın bakımı için gerekli ortamı sağlamanız hastanın tedavisi için 
önemlidir. 

Hasta yatakları özellikle hastanın ve hasta yakınının çok ihtiyaç duyduğu, özel fonksiyonları bulunan 
tedavi aşamasında gerekli ortopediyi ve konforu sağlayan yatak tipi olduğu için çok önemlidir. Bu 
yataklar hastanın göreceği tedavi çeşidine göre çok farklı özelliklere sahiptir. 

Hasta yakınlarının en fazla akıllarında beliren soru işaretlerinden bir tanesi doğru hasta yatağının 
hangisi olduğu diğer ise hasta yatağı devlet karşılıyor mu sorusunun cevabıdır. Bu yazımızda hasta 
yatağı devlet karşılıyor mu sorusuna açıklık getirmekte kafanızdaki soru işaretlerine cevap olmak 
istiyoruz. 

Yatalak olup ya da tedavi süresince yatakta bakım gören hastalar çok çeşitli açılardan 
desteklenmektedir. Hasta bakıcısı ya da refakatçisinin maaşının da yer aldığı bir dizi önlem içerisinde, 
yatak masraflarının da devlet tarafından karşılanması yer almaktadır. Dolayısıyla yatak bakımına 
muhtaç olan hasta uygun yatak standartlarında bir yatağa sahip olmadığı için yatak yaraları meydana 
gelmekte ve hastanın sağlığı hem psikolojik hem fizyolojik olarak kötü sonuçlara yol açmaktadır. 

Hasta Yatağını Devlet Karşılıyor mu? 

Hasta yatağını devletin karşılaması için hasta yakını tarafından, ilgili hastaneden kurul raporu ve 
reçetenin il SGK dairesine iletilmesi ile hastanın yatak ihtiyaçları direkt karşılanmaktadır. Bu konuda 
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, raporun devlet hastanesi tarafından alınması ve reçetenin 
de alındıktan sonra medikal bir birimden hasta yatağının alınmamasıdır. Aksi takdirde hasta yatağı 
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masrafları SGK tarafından karşılanamamaktadır. Alınan bu rapor ve reçete İkilisi sayesinde yatak 
bizzat hastanın adresine gönderilmektedir. 

Hasta yatağı, normal standart ölçülere sahip bir yatak olması nedeniyle vücudunda yatak yarası adı 
verilen yaraların çıkmasına engel olmaktadır. Eğer kişi yatağa bağlı kalıyorsa ya da belli şekillerde 
hareket edebiliyorsa eğer uzun süre yatağın bakımına muhtaç kalabilir ve yatak desteğine ihtiyacı 
olur. Hasta yatağı devlet karşılıyor mu diye aklınızda soru işareti kalmasın. 

Devlet aynı zamanda uzun süre hasta yatağında tedavi görmesi gereken hastalara da hasta yatağı 
desteği sağlamaktadır. Bu hasta yatağı devlet karşılıyor mu konusunda yalnızca hastanın ömür boyu 
yatağa bağlı kalmasını kapsamamaktadır. 

Hasta yatağının devlet tarafından karşılanması sayesinde hasta ve hasta yakını hem tedavi süresince 
maddi külfet altında kalmaz hem de bakımı hasta bakıcısı ya da hasta refakatçisi tarafından rahatlıkla 
yapılır. Bu yatakların yan korkuluklarının indirilebilmesi sayesinde hastanın yan çevrilmesi yatak örtü 
değişimi ve hastanın bakımı hastayla ilgilenen kişiler tarafından daha rahat gerçekleştirilir. 

Devlet hastanesinden alınan heyet raporu ve reçete ile birlikte hasta yatağı devlet karşılıyor mu diye 
düşünmenize gerek kalmaz. Yazıda bahsedildiği üzere aldığınız bu belgeleri il SGK dairesine gitmeniz 
gerekiyor. Detaylı bilgi almak ve hasta yatakları hakkında sorularınız için uzman danışmanlarımız 
sizlere yanıt vermekten mutluluk duyacaktır. 

Kaynaklar: https://www.hasta-yataklari.com 




